Označení výrobního data na součástkách TESLA 


Dvoupísmenový kód představuje měsíc a rok výroby. Koncern TESLA používal tyto značky globálně pro všechny 
výrobní podniky. 


Normy 


Značení součástek TESLA vychází z normy NT-K 021, později přejmenované na Tesla NT 1021. 
Od roku 1984 se systém značení změnil dle normy ČSN 35 8006. 


Kódy roku výroby 


Měsíc 
Rok 
| TETETETETE o TETETSTETE 


Tato tabulka Vám pomůže s poměrně slušnou přesností určit, jak starý je např. elektrolytický kondenzátor, který 


máte ve svých "šuplíkových" zásobách. Jedná se o tabulku výrobních kódů /data výroby/ na aktivních a pasivních 
součástkách pouze výroby TESLA. Pro pasivní součástky/potenciometry, velké drát.odpory, kondenzátory/ a 
elektromechanické součástky platí bezvýhradně, pro aktivní součástky výroby Tesly Rožnov a jejích odštěpných 
závodů platí omezeně, protože kromě tohoto výrobního kódu se může např. na elektronce nebo starším 
tranzistoru vyskytovat i podobné označení výrobní série. 


